Ughdarras lonadail: Siorrachd Obar Dheathain 
Clàr 4.2. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh dhaoine gach ràm. 


Àireamh dhaoine gach rùm (DRR) Dachaighean 





Bliadhna 
Còrr air 1 Còrr air iomlan 
agus suas 1.5 DRR 
gu 1.5 DRR 
1971 5,520 1,961 48,694 
1981 6,069 933 62,462 
1,709 268 79,929 


1991 


